WINCENTY SAWICKI 


ur. 1803 r., żołnierz 4 pułku strzelców pieszych z 1831 r., 


właściciel gruntowy w Dąbiu pod Krakowem i majster stolarski, 


opatrzony św. Sakramentami, zakończył życie dnia 26 Grudnia 1886 roku. 


Wyprowadzenie zwłok odbędzie sie we Wtorek dnia 28 b. m. O godzinie 9 rano, do 

kościoła parafialnego św. Mikołaja, a po odprawionem Nabożeństwie żałobnem zwłoki 

złożone zostaną do wspólnego grobu Weteranów 1831 r, na który to obrzęd zaprasza 
się Weteranów z r. 1830-81 i Rodaków. mm 


a a 
/ drukarni Związkowej w Krakowie, ul. św. Jana Nr. 18. 


Żakłąd pogrzebowy A. Szafrańskiego w Krakowie. 


